BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 8 października 2019 r. Nr 238 (238) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OKA.4210.46.2019.KTW z dnia 3 października 2019 r. 
w sprawie zmiany taryfy Celsium Sp. Z 0.0. ...........e.eeeea aaa aaa aaa 2 


2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
nr OKR.4210.16.2019.TK z dnia 8 października 2019 r. 
Taryfa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Dę- 
DIOR AEO OE OOOO RECARO E 13 
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Katowice, dnia 03 października 2019 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKA.4210.46.2019.KTW 
DECYZJA 
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 


administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i 
ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Celsium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarzysku-Kamiennej, 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 
zawartego w piśmie z dnia 7 lipca 2019r. 
zmieniam 
moją decyzję z dnia 14 marca 2019r. Nr O0KA.4210.64.2018.291.XV.KT, zatwierdzającą 
Przedsiębiorstwu taryfę dla ciepła, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiębiorstwo 


i stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji zmiany taryfy dla ciepła. 


UZASADNIENIE 
Decyzją z dnia 14 marca 2019r. Nr OKA.4210.64.2018.291.XV.KT, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres 


jednego roku od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


W dniu 13 sierpnia 2019r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany ww. 
taryfy uzasadniony zmianą kosztów prowadzenia działalności związaną ze znaczącym wzrostem 
kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla w źródłach ciepła: „Centralna 
Ciepłownia” zlokalizowana w  Skarzysku-Kamiennej, Ciepłownia „Bugaj? budynek A 


zlokalizowana w Starachowicach oraz Kotłownia zlokalizowana w Sokółce. 


Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna (w tym 
przypadku decyzja z dnia 14 marca 2019r. Nr OKA.4210.64.2018.291.XV.KT), na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez 
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 


strony. 
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W niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 


umożliwiające zmianę decyzji. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej 
doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 479% §1 
Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - 
w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w 
związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów 
sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następnych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana 
taryfy wraz z niniejszą decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu 
Regulacji Energetyki — Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia 
jej opublikowania. 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Z 
Marek Miśkiewicz 
Dyrektor 
Południowego Oddziału 
Terenowego URE 


z siedzibą w Katowicach 


Otrzymuje: 
Celsium Sp. z o.o. 


ul. 11 Listopada 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 


Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044) w związku z treścią załącznika 
do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1) 
Katarzyna Tomasik-Więzik - Specjalista 
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CELSIUM 


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


Zmiana 


TARYFA DLA CIEPŁA 


NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI 


ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE 


Skarżysko-Kamienna, 2019 r. 
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W taryfie zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 marca 
2019 roku Nr OKA.4210.64.2018.291.XV.KT Część IV Rodzaje oraz wysokość cen 
i stawek opłat otrzymuje brzmienie: 
CZĘŚĆ IV 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 


nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SO 


d k 
L.p Wyszczególnienie 1e nast R Netto 
miary 
RE z 3 ; 
I. | Cena za zamówioną moc cieplną zł/łMW 66 807,25 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówiona moc cieplną zł/MW/m-c 5 567,27 
2. | Cena ciepła zł/GJ 39,28 
3. | Cena nośnika ciepła | zł/m? 12,87 | 


2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SA, SB, SC, SE 


Dła odbiorców w grupach taryfowych SA, SB, SC i SE pobierających ciepło wytworzone 
w źródłach ciepła zlokalizowanych w Skarżysku- Kamiennej przy ulL.11 Listopada 7 
i ul. Niepodległości 100 za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, zasiłanej z tych źródeł. 
Przedsiębiorstwo energetyczne stosuje: 
a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 
b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych GJ, 
c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
w wysokości średniej ważonej z cen określonych dla źródeł ciepła: 
Cena R 
ciepła | 


Cena za zamówioną moc 
cieplną 

rata miesięczna 
zł/MW/m-c 


Cena ciepła 


Oznaczenie 


złłMW 


„Centralna Ciepłownia” 


przy ul. 11 Listopada 7 66 807,25 


5 567,27 


„Ciepłownia La Monte'a” 
przy ul. Niepodległości 100 


68 614,90 5 717,91 31,93 


Określa się następujący sposób ustalania ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny 
nośnika ciepła: KA E SC 


` BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 


2 


Cmz = Wmz;x Cmz; 
i=1 
2 
Cq = 7 Wqix Cq, 
i=1 
2 
Cn = >. Wn, x Cn; 
i=1 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cmz — cena za zamówioną moc cieplną, 

Wmzi — wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej dla i-tego źródła, 
Cmzi — cena za zamówioną moc cieplną dla i-tego źródła, 

Cą  - cena ciepla, 

Wq: ~ wskażnik udziału ilości ciepła dla i-tego źródła, 

Cqi — cena ciepła dla i-tego źródła, 

Cn — cena nośnika ciepła, 

Wni — wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła dla i-tego źródła, 

Cm  - cena nośnika ciepła dla i-tego źródła, 


a wartości wskaźników udziału dla poszczególnych źródeł zawiera poniższa tabela: 
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Wskaźniki udziału 
Nr > TE A 
źródła Zródło ciepła Zamówionej mocy Hości nośnika 
| cieplnej ciepła ciepła 
i Wmzi Wqi Wni 
i przy ul. 11 Listopada 7 0,7815 0,6249 0,6000 
2 przy ul. Niepodległości 100 0,2185 0,3751 0,4000 
oraz następujące stawki opłat: 
2.1. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SA 
k 
L.p. Wyszczególnienie Jeaan A Netto 
miary 
1 2 3 4 


KR FEG 


I. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 


1.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


2. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


zł/MW/m-c 


zł/GJ 


zł/MW 24 844,81 
ae OEWOWOGWE GERE (GR AGE GGE | 


2 070,40 


10,99 
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2.2. Stawki opłat dła odbiorców grupy taryfowej SB 


L.p. 
1 
l. 

1.1. 


2. 


Wyszczególnienie 
2 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


2.3. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SC 


L.p. 
1 
1. 

1.1. 
2. 


Wyszczególnienie 
2 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


2.4. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej SE 


L.p. 
1 
F 

1.1. 


Wyszczególnienie 


2 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GA 


L.p. 


Wyszczególnienie 
2 
Cena za zamówioną moc cieplną 


Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną 


Cena ciepła 


Cena nośnika ciepła 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 
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JADĄ Netto 
miary 
3 4 
| i 
złłMW 42 402,57 
zYMW/m-c 3 533,55 
zł/GJ 16,22 
JEONONKA Netto 
miary 
3 4 
z/MW 43 072,73 
ZŁYM W/m-c 3 589,39 
ZŁ/GJ 15,05 
HPZROSA Netto 
miary 
3 4 
z/MW 59 461,08 
zł/MW/m-c 4 955,09 
zł/GJ 22,26 
Jednostka 
i Netto 
miary 
3 4 
zł/łMW 86 940,52 | 
zł/MW/m-c 7 245,04 
ZYGI | 31,62 
zł/m” 11,27 
zł/MW 29 619,82 
zł/MW/m-c 2 468,32 
zł/GJ 9,09 
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4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GB 


L.p. Wyszczególnienie rri Netto 

1 2 3 4 | 

1. |Cena za zamówioną moc cieplną złłMW 66 940,52 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 7 245,04 

2. |Cenaciepła z}/GJ 31,62 

3. | Cena nośnika ciepła zł/m” 11,27 

4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/łMW 45 900,40 
4.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 825,03 


5. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej GI 


Jednostka 
miary 


L.p. Wyszczególnienie 


2 3 | 
Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW 86 940,52 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 7 245,04 


Cena ciepła 


Cena nośnika ciepła zł/m” 11,27 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe złłMW 45 776,36 


zł/MW/m-c 


3 814,70 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe 


$ 


Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe 


6. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G11, G12, T11 


Dla odbiorców w grupach taryfowych G11, G12, T11 pobierających ciepło wytworzone w 
Ciepłowni „Bugaj” Budynek A i Elektrociepłowni „Bugaj” Budynek B zlokalizowanych 
w Starachowicach przy ul. Bugaj 45 oraz zakupione z instalacji odzysku ciepła z 
drukarskich procesów technologicznych zlokalizowanej w Starachowicach przy ulicy 
Bema 2C za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, zasilanych z tych trzech źródeł 
przedsiębiorstwo energetyczne stosuje: 

a) cenę za zamówioną moc cieplną — wyrażoną w złotych za MW, 

b) cenę ciepła — wyrażoną w złotych za GJ, 

c) cenę nośnika ciepła — wyrażoną w złotych za metr sześcienny nośnika ciepła, 
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w wysokości średniej ważonej z cen określonych dla źródeł ciepła: 


Oznaczenie 


Ciepłownia „Bugaj” 


Instalacja odzysku ciepła 
przy ulicy Bema 2C 


Elektrociepłownia „Bugaj” 118 962,53 


cieplną 


Cena za zamówioną moc 


rata miesięczna 
zł/MW/m-c 


Cena ciepła 


zł/GJ 


35 651,69 


0,00 


2 970,97 


0,00 


Cena nośnika 
ciepła 


Określa się następujący sposób ustalania ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła i ceny 


nośnika ciepła: 


3 
Cmz = > Wmz; x Cmz; 


i=1 


3 
cą = ) Wax Cqi 


i=1 


3 
Cn = X wn x Cni 


i=1 


gdzie poszczególne symbole oznaczają: 


Cni — 


a wartości wskaźników udziału dla poszczególnych źródeł zawiera poniższa tabela: 


cena za zamówioną moc cieplną, 
wskaźnik udziału zamówionej mocy cieplnej dla i-tego źródła, 
cena za zamówioną moc cieplną dla i-tego źródła, 

cena ciepła, 

wskaźnik udziału ilości ciepła dla i-tego źródła, 

cena ciepła dla i-tego źródła, 
cena nośnika ciepła, 
wskaźnik udziału ilości nośnika ciepła dla i-tego źródła, 
cena nośnika ciepła dla i-tego źródła, 


N Ź ró i Zamówionej moc 
źródła Zródło ciepła am U y 
cieplnej 
i Wmzi 
l Elektrociepłownia „Bugaj” 0,0522 
Ciepłownia „Bugaj... 0,9478 
Instalacja odzysku ciepła. <|"* 0,0000 


rzy ulicy Bema 2C >| u 
SEEE | 03 


BZ 


Wskażniki udziału 


Ilości 
ciepła 
Wqi 


0,2021 


0,7636 


0,0343 


GH Ż 


Ilości nośnika 
ciepła 
Wni 
0,1660 


0,8340 


0,0000 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 


oraz następujące stawki opłat: 


6.1. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G11 


Wyszczególnienie 


Jednostka 
miary 


6.2. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej G12 


L.p. 
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12 469,96 


L.p. 
1 
1. 

1.1. 


2: 


= 
Wyszczególnienie ZAoaca Netto 
miary 
4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 36 007,92 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 000,66 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe ZŁGJ 12,89 
6.3. Stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej T11 
Jednostk 
Wyszczególnienie s A j Netto 
miary 
2 3 | 4 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/łMW 32 263,38 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 2 688,62 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 22,60 


7. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DRI/A 


L.p. 
1 
1. 


LI. 


|. 


t 
H 


RAT Jednostka 
Wyszczególnienie Ą 
miary 
2 3 

Cena za zamówioną moc cieplną zł/łMW 123 785,33 | 
Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 10 315,44 
Cena ciepła zł/GI 44,76 
Cena nośnika ciepła zł/m” 14,18 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe złłMW 31 441,93 
Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 2 620,16 
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe z}/GJ 11,87 


/ 
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8. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/C 


L.p. Wyszczególnienie woda Netto 
1 2 3 4 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną zł4/MW 123 785,33 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 10 315,44 
2: a ciepła zł/GJ 44,76 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m” 14,18 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/łM W 46 147,81 
4.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 3 845,65 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 16,90 
9, Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej DR1/D 
L.p. | Wyszczególnienie Paa Netto 
1 2 3 4 
1. | Cena za zamówioną moc ciepiną z/MW 123 789538 | 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 10 315,44 
2. |Cenaciepła Zł/GJ 44,76 
3. | Cena nośnika ciepła złóm* | 14,18 
4. | Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe z/MW 49 227,75 
4.1. | Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c | 4 102,31 
5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/G3J | 14,18 
10. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej B 
L.p Wyszczególnienie po | Netto 
1 2 3 4 | 
I. |Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 87 995,72 | 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c 7 332,98 | 
2: | Cena ciepła zł/GJ 31,70 | 
3. | Cena nośnika ciepła zł/m” 8,62 | 
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11. Ceny i stawki opłat dla odbiorców grupy taryfowej P1 


L.p. Wyszczególnienie óżók Netto 
miary 
1 2 3 4 
1. | Cena za zamówioną moc cieplną złłMW 87 995,72 
1.1. | Rata miesięczna ceny za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-e 7 332,98 


2. |Cenaciepła zł/GJ 31,70 
3. | Cena nośnika ciepła 8,62 
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 12 476,59 


Rata miesięczna stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c ł 039,72 


5. | Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,09 


12. Stawki opłat za przyłączenie do sieci 


Stawki opłat nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 


Średnica nominalna rurociągu 
Jednostka 
miary 
Ø25 032 040 050 
zł/mb 192,03 210,16 | 238,46 | 245,09 


Wicepręze rządu rjezes Zarządu 


Stawki opłat za przyłączenie do wodnej 
sieci ciepłowniczej. 
Przyłącze w technologii preizolowanej. 


Jarosław Borgfwiąc Grzegorz Reluga 


Celsiutrt Sp. z 0.6. 
ul. 21 Listopada 7 
26-110 Skarżysko-Kamienna 
Tel. 41 252 89 80 FAX 41 252 89 83 
NIP 663-000-22-74 REGON 290020845 
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> 


PREZES Kraków, dnia 08 października 2019 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


O0KR.4210.16.2019.TK 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz na 
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibą w Dębicy 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z dnia 31 maja 2019 r., znak: EE.4022.193.2019, uzupełnionego pismami 
z dni: 10 lipca 2019 r., znak: EE.4022.1129.225.2019, 02 sierpnia 2019 r. znak: 
EE.4022.1363.250.2019, 06 września 2019 r., znak: EE.4022.1610.286.2019, 11 września 2019 r., 
znak: EE.4022.1679.290.2019, 23 września 2019 r. znak: EE.4022.1742.306.2019 oraz 
01 października 2019 r. znak: EE.4022.1814.313.2019 


zatwierdzam 


taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 
na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania. 


UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesję na 
wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"), o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44- 46 ustawy - Prawo energetyczne. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra 
Energii z dnia 22 września 2017 r., w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r., poz. 1988). 


Ceny ciepła i stawki opłat zawarte w taryfie zostały ustalone na podstawie planowanych 
do poniesienia w okresie obowiązywania wnioskowanej taryfy uzasadnionych kosztów 
prowadzenia działalności koncesjonowanej. 


Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym 
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od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 
pkt 1 i art. 47947 $ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 
/Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 z późn. zm./). Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo- 
Wschodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza 
Lea 114, 30-133 Kraków. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 ustawy - Kodeks 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych (art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie 
od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów 
art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 


4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $2 ustawy - Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym URE - Ciepło”. 

6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę 
do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania, jednak nie wcześniej niż od 01 listopada 2019 r., biorąc pod uwagę, że aktualna 
taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 26 września 2018 r. Nr OKR-4210- 
15(8)/2018/221/XVI/JPI1 obowiązuje do 31 października 2019 r. 


z upoważnienia 
Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą w Krakowie 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł 
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 [-/ 
1 ; 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 


Tomasz Kaźmierczak - st. specjalista 


Otrzymuje: 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 


ul. Rzeczna 1A, 39-200 Dębica 
2. a/a. 
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Załącznik CUR, U1U0,4G. 108 U 


do Decyzji Nr 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia pote giari TAA. 


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 
39-200 Dębica ul. Rzeczna 1A 
www.mpec-debica.pl e-mail: sekretariat@mpec-debica.pl 


Południowo-Wschodniegd Qddziału Terenowegc 
ENERGETYKI 


TARYFAdlaCIEPŁA z siedzbą W Krakowie 


(2 
AET 
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CZĘŚĆ 1. 
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie. 


1) ustawa — Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U.z 2019 r., poz. 755 
z późniejszymi zmianami), 

2) rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2017 r., Nr 194 poz. 1988), 

3) rozporządzenie systemowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92), 

4) taryfa — zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
ustawą, 

5) grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
zktórymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków 
ich stosowania, 

6) ciepło — energia cieplna w wodzie gorącej lub parze, 

7) zamówiona moc cieplna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, 
która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dła tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 

b) utrzymanie normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 

8) przedsiębiorstwo energetyczne - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy 
ul. Rzeczna 1A, 

9) odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem 
energetycznym, 

10) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

11) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego 
albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, 
łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach, 

12) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji 
odbiorczych, 

13) grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt, 

14) instalacja odbiorcza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła 
lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej 
wody w obiekcie, 

15)zewnętrzna instalacja odbiorcza — odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny 
lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany 
jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła, 

16) obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

17) układ pomiarowo - rozliczeniowy — zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika 
ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła, 
dopuszczonych do stosowania zgodnie z przepisami o miarach, 

18) nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu  pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ 
na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy. 


dr Małgorzata Nowaczek-Zaremka A] 
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CZĘŚĆ 2. 
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło. 
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie koncesji z dnia 1 października 1998 r. udzielonych przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi na terenie miasta Dębicy działalność gospodarczą polegającą na: 
1) wytwarzaniu ciepła — Nr WCC/151/221/U/1/98/MJ (z późn. zmianami), 
2) przesyłaniu i dystrybucji ciepła — Nr PCC/160/221/U/1/98/MJ (z późn. zmianami). 
CZĘŚĆ 3. 
Podział odbiorców na grupy taryfowe. 
Nośnikiem ciepła w całym systemie ciepłowniczym przedsiębiorstwa energetycznego jest woda gorąca. 
Podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonano na podstawie $ 10 rozporządzenia taryfowego. 
A - odbiorcy zasilani z kotłowni węglowej przy ul. Rzecznej 1A: 
- Al - odbiorcy, pobierający ciepło z przyłącza za pośrednictwem własnego węzła cieplnego, 
- A2 - odbiorcy, pobierający ciepło z indywidualnego węzła cieplnego będącego własnością 
przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne. 
- A3 - odbiorcy, pobierający ciepło z grupowego węzła cieplnego za pośrednictwem zewnętrznych 
instalacji odbiorczych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne. 
B - odbiorcy, zasilani z kotłowni gazowych, pobierających ciepło bezpośrednio ze źródła lub za 
pośrednictwem zewnętrznych instalacji odbiorczych eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne. 


CZĘŚĆ 4. 
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat. 


W niniejszej taryfie dla ciepła przedstawione ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 
(VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


„4.1. Grupy taryfowe A1, AŻ, 
| Źródło ciepła 
Grupa taryfowa 


| Ceny i stawki opłat 


= EAN E — — 
| Rata miesięczna zł/MW/miesiąc | 6 094,43 6 094,43 6 094,43 


| Cena ciepła zł/GJ 28,26 28,26 28,26 


Stawka opłaty stałej za 
| usługi przesyłowe 


Stawka opłaty zmiennej za 
| usługi przesyłowe 


4.2. Grupa taryfowa B. 


| Źródło ciepła m | 


B m Kotłownie { gazowe _ l | 


zamówioną moc cieplną 


Stawka opłaty za ciepło zł/GJ | 


DYREIĄTOR 
Południowo-Wschodjje. działu Terenowego 
URZĘDU REG ENERGETYKI 
3- z siedzi kowie 


17 


BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 238 (238) 8 października 2019 r. 


4.3. Zasady ustalania stawek opłat za przyłączenie do sieci. 

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, ponieważ przedsiębiorstwo ciepłownicze nie pobiera 
opłat za przyłączenie do sieci od nowych odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo 
ciepłownicze niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie do Prezesa URE. 


CZĘŚĆ 5. 
Zasady ustalania cen i stawek opłat. 


Ceny i stawki opłat zamieszczone w Części 4 taryfy dla ciepła zostały ustalone zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 7 i art. 45 ustawy oraz w rozdziale 3 rozporządzenia taryfowego. 


CZĘŚĆ 6. 
Warunki stosowania cen i stawek opłat. 
1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów obsługi odbiorców oraz sposobów załatwiania reklamacji, które określone zostały 
w rozdziale 6 rozporządzenia systemowego. 
2. W przypadkach: 

- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy, 

- nielegalnego poboru ciepła, 
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego oraz obowiązujące 
przepisy o podatku od towarów i usług. 


CZĘŚĆ 7. 

Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie 
później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie URE. 

2. Zmiany cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorcom ciepła w sposób przejrzysty i zrozumiały 
poprzez pisemne zawiadomienie zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę ich zmiany, w ciągu 
jednego okresu rozliczeniowego. 


PR u Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Copie Pp: > oe 
ż. Tomasz i ica, ul. Rzecz 
PR oe 39-200 pF bob Fax 14 676 0100 
NIP 872-000-83-82, ident. 850 490 
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